M に ROLINEPro 9800 PS-X/-S/-E 設置ガイド 

42953202 EE Rev .2 


はじめにお読みください 


1 . 製品を確 


認します。 © 


ケーブルはプリンタに添付されていません。 



□プリンタ本体 

イメージドラムカートリッジはプリンタ本体にセットされています。 

トナーカート リッジ (4 本） 

□ シアン 
□ マ ゼンタ 
□ ィェロー 
□ブラック 



□クイックガイド 
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□用紙押さえ 


□ コア 

© 


□電源プラグ 


□ 電源コード 





—ザーズマニュアル8冊 

□セツトアツプ編 一 Windows をお使いの方一 

□セットアッ プ編 

— Macintosh 、 UNIX 、 Linux をお使いの方一 
□ プリンタ機能編 
□ 応用編 
□設定管理ガイド 
□ PS 印刷ガイド 
□ カラー ガイド 
□ジョブ管理ガイド 


□プリンタソフト 
ウェア CD-ROM 



□ユーテイリテイ 

CD-ROM 
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□クイックガイド専用袋 
□保証書 • ご愛用者登録力_ 
□設置ガイド(本書） 


J 












































































































3. 保護具をはずし、トナーカートリツジをセツトします。 


必ず全ての保護具，保護テープ，保護シート，保護カバーをはずしてください。 



❷ 



3 * イメ-ジドラムをおさえながら 
保護シート（白)の両端をつまんで 
保護テープ(青、4 ヶ 所） 引き抜きます。 

保護シート(白、4 ケ 所） 


保護シート(白、4 ケ 所） 


保護具 保護カバー 

(オレンジ、8個）(オレンジ、4個) 



保護テープ (青、 8 ケ 所） 



トナー カー トリツジ 


某護テープ(白） 


❼ 


トナーカートリッジ 


❽ * トナ-力-トリッジの上部を押し© 
ながら レバーを 回します。 




4. 用紙押さえを取り付けます。 


ノ 


用紙押さえ 























































5: クフックガイド専用袋5取り付け嘗 T 。 



6. 用紙をセツトします。 





. 電源を入れます。 
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8. メニューマップを印刷します。 

プリンタが正常に動作するかを確認するために、メニューマツプを印刷します。 


〇操作パネルに[印刷できます]と表示するまで待ちます。 



1印刷できます1 




- ImInu - - 

gRdoo 

Back . Enter ONLINE CANCEL 



❷ボタンを押します。 


〇 ボタンを押し、[設定情報]を選択し、 
(3 設定ボタンを押します。 


ページの印刷 

Pps テストページ 


r - sS 疋情報 


-ジョブログ 
一カラー 表 


メニュー 

MENU 


戻る 設定 オンラインキ1>ン切レ 



[設定情報を送信中]が表示されます。 


ボタンを押し、[ページの印刷]を選択し、 
Q 設定ボタンを押します。 


機能 

£プリンタ情報 


h ページの印刷 


-印刷の一時停止 
—印刷の再開 


メニュー 

MENU 


戻る 設定 オンラインキャンセル 



V 

9. 電源を切ります。 


❺メニューマップが印刷されたことを確認します。 




〇シャツトダウン/リスタートボタンを4秒以上押します。 



❷[電源を切るまたは REST ART ボタンで再起動します]と 
表示されるまで待ちます。 


オンライン 


シ/5微〇 



ATTENTION 



/ 

電源を切る 

または 

RESTART ボタンで 
再起動します 

\ 























































































